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lekarz Ubezpieczalni Spolecznej, b. major W.P. 


przezywszy lat 64, po dlugiej a ciezkiei chorobie, zasnal w Panu 
dnia 16 styeznia 1948 r. 


Wyprowadzenie zwłok z sali bocznej na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 19 b. m. o godzinie 3 po południu, na który-to smutny obrzęd zaprasza Kolegów 


Centralny Wydział Lekarzy i Zarząd 
Sekcji Lekarzy Związku Zawodowego 


Z. Z. P.L U.S. w Krakowie. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Drukarnia Zwiazkowa w Krakowie. ul. Mikolajska 13 


Kraków, pl. Szczepański L. 2— Telefen IZK_6) 


